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■ Cresce a polemica sobre vantagens e desvantagens do 
Controle Integrado de Pragas 

■ Como contribuir para melhorar sua qualificacao profissional 

■ Missao da Fiocruz em 100 anos de dedicacao a pesquisa 

■ ABCVP inaugura nova sede em bairro tradicional do Rio 




BIBLIOTECA DO CONTROLADOR DE PRAGAS 
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COMOVOCEPODE 

CONTRIBUIRPARAA 

MELHORQUALIFICAgAO 

PROFISSIONAL, SUAEDE 

SEUS FUNCIONARIOS 



Cada vez emais rara aquela imagem do profissional sem qualificacao transportando aparelhos para 
aplicacdo deprodutos quimicos que vdo impregnar ambientes e roupas. Hoje esses prof issionais buscam 
qualificacao e preparo tecnico, esbarrando em diversos problemas. Em muitos casos, o que vale e a 
determinacdo de querer crescer. Na "escola da vida" predomina o aprendizado autodidata. 







Perfil do profissional de 
controle de pragas urbanas 

Conhecimento e o unico bem perene 
que adquirimos. Indestruti'vel, inegavel- 
mentc util em todos os momentos da vida, 
seja no desempenho profissional ou no 
repouso da mente. 

Felizmente, para o profissional da area 
de servicos em controle de pragas (neste 
conceito englobamos os animais domesti- 
cos, que vivem associados as aglomeracoes 
humanas, inclusive os vetores de doencas), 
ja se vai perdendo no passado a imagem 
do individuo desqualificado, portador de 
aparatos para aplicacao de produtos qui- 
micos de odor nauseabundo, que impreg- 
navam as vestes do proprio aplicador. O 
profissional atual vem tendendo a uma 
crescente qualificacao, em termos de pre- 
paro tecnico e cultural para o melhor de- 
sempenho de sua funcao. Torna-se cada 
vez mais expressivo o numero de atuantes 
com formacao universitaria. Todos, no 
entanto, sao defrontados pela mesma di- 
ficuldade de formacao tecnica: ainda nao 
existem em nosso pais cursos devotados 
as questoes das pragas do ambiente urba- 
no e do patrimonio cultural. Faltam disci- 
plinas regulares nas grades curriculares 
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dos cursos superiores, faltam cursos de 
especializacao para atender a crescente de- 
manda por conhecimentos por parte dos 
profissionais que atuam nas diversas regi- 
oes do pais, e, enfim, faltam tambem pro- 
fissionais com qualificacao em nivel de "ex- 
celencia" para ministrar tais cursos, den- 
tro da demanda requerida. A verdade e 
que empresarios sem formacao superior, 
biologos, agronomos, veterinarios e ou- 
tros, enfim todos aprendem mesmo e na 
raca, ou seja, no exercicio cotidiano da 
profissao. E a escola da vida, em que pre- 
domina o aprendizado autodidata. Apren- 
der por esforco proprio tern um merito 
indiscutfvel, que confere uma aura de leve- 
za e beleza em certos momentos do exerci- 
cio de tao ardua, desvalorizada e pouco 
compreendida profissao (desde que olvi- 
demos certas questoes atinentes apenas 
as estrategias de mercado e propaganda, 
capazes de maquiar para melhor ate o pior 
controlador de pragas): os profissionais 
que nela militant sao valorizados por seu 
conhecimento e capacidade de solucionar 
problemas, e nao por possuirem um di- 
ploma, titulo ou posicao academica. 

Dentro desse quadro, temos assistido 
proliferarem cursos ditos "especializados" 
e o surgimento de alguma literatura, em 



determinados temas de controle. Alguns 
cursos e textos evidentemente apenas 
acompanham o novo modismo do momen- 
ta. Ou seja, tentam apreciar fatos atinentes 
a urbanidade e ao patrimonio cultural, sem 
serem fundamentados em solido conheci- 
mento dos responsaveis por sua consecu- 
cao, pois o alicerce do conhecimento e o 
exercicio pratico das questoes do controle. 
Por vezes, terminam por apenas acrescen- 
tar infonnacoes academicas sobre a biolo- 
gia das pragas, ja bem conhecidas dos pra- 
ticos do ramo ou de uso restrito na rotina 
da profissao. Outros sao extremamente 
qualif icados e traduzem vivencia, subliman- 
do o conhecimento e a pratica profissional. 
Mas todo esse movimento acaba sendo 
benefico a longo prazo e denota, em resu- 
mo, que vivemos uma nova realidade, em 
que as questoes urbanas e de patrimonio 
cultural finalmente comecam a ser mais va- 
lorizadas e discutidas com seriedade. E a 
fase de amadurecimento, que vai consoli- 
dar ideias e rumos nos assuntos de contro- 
le, para profissionais da area, cientistas e 
para a populacao em geral. 

A categoria dos controladores de pra- 
ga vem largando o vicio de ser aplicadora 
de produtos quimicos, tornando-se 
condutora dos processos de controle, com 
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embasamento tecnico e cienuT ico, compro- 
vados na eficacia de suas intervencoes no 
campo da labuta diaria. Os modelos de 
intervencao de controle vem se tornando 
complexos, pois cada vez mais tomam em 
conta o contexto global do problema, ou 
seja, a praga em toda a complexidade 
ambiental. Isso, porem, para ser posto em 
pratica exige conhecimento, adquirido tan- 
to no exerticio da profissao como, muito 
importante, no acervo de conhecimentos 
armazenados na literatura ja existente. 

Biblioteca do controlador 

de pragas 

Montar uma pequena biblioteca e um 
passo fundamental para o enriquecimen- 
to profissional e cultural do controlador 
de pragas. Tambem e um processo 
prazeroso, que compensa plenamente o 
investimento financeiro ( alias, insignifi- 
cante) necessario. Quando voce se der 
conta, a busca por bibliografia tera se 
tornado um vicio, mas benefico para a 
sua saiide, alem de auspiciar-lhe um futu- 
ro profissional mais promissor. 

Toda variedade de documento impres- 
so pode se destinar a sua biblioteca: li- 
vros, revistas avulsas, apostilas, periodi- 
cos, paineis, caderno com anotacoes tec- 
nicas, mapas e outros materials literari- 
os. Folhetos e impressos tecnicos em ge- 
ral, produzidos por industrias e distribui- 



dores de produtos e equipamentos, tam- 
bem devem compor sua biblioteca. Con- 
tent informacao litil e, freqiientemente, 
ilustracoes de excelente qualidade. Porem, 
nada sera mais depreciativo do que con- 
sultar uma biblioteca composta tao so- 
mente desta ultima categoria de material! 
Algumas sugestoes praticas para a 
elaboracao e uso de sua biblioteca: 

1 - Comece sua biblioteca adquirin- 
do um dicionario da lingua portuguesa. 
Nada e mais irritante de que desconhe- 
cer o significado de uma palavra e nao 
dispor de meios de elucida-lo. Outra con- 
ditio bem desagradavel (e que deprecia 
a sua empresa) e depararmo-nos com uma 
proposta de servico repleta de erros de 
grafia e de gramatica. Conquanto haja 
criticas a qualidade dos nossos dicionari- 
os, tanto o "Aurelio" como o "Michaelis" 
( menciono por serem os mais atualizados, 
mas outros tambem servem) atendem 
bem aos nossos propositos. Sugestao: 
evite as edicoes ditas "abreviadas", "resu- 
midas" ou "de bolso" ; gaste um pouco 
mais e adquira uma obra plena. 

2 - Faca uma lista de obras essentials, 
que devem ser adquiridas. Estabeleca pri- 
oridades e va no seu encalgo. Caso a edi- 
cao esteja esgotada, ou o seu interesse se 
resuma a poucas paginas, sempre ha a pos- 
sibilidade de obter copias (mas respeite a 
legislacao de propriedade editorial, obten- 
do permissao previa, se necessaria). 



3 - Livros nao sao enfeites de estan- 
tes. Tampouco foram concebidos para se- 
rem guardados em local secreto ou de 
dificil acesso. Portanto, tenha-os em local 
visfvel e sempre a mao. 

4 - Lembre-se de que livros devem 
ser lidos. Adquira o habito de folhea-los 
periodicamente, ou casualmente, mesmo 
que nao busque nenhum assunto em es- 
pecial. Todo momenta de ocio ou cansa- 
co pode se converter em oportunidade 
de consulta a um bom livro. Nem que seja 
uma simples leitura "em diagonal", ou 
apenas aprecie as ilustracoes. 

5 - Se em sua empresa trabalha pes- 
soal mais qualificado, destine temas para 
discussao, com base na literatura dispo- 
nivel. E uma oportunidade de confrontar 
a nossa experiencia de trabalho com os 
relatos, conceitos e sugestoes esmiucados 
na literatura. Lembre-se de que a cultura 
livresca nao representa a verdade defini- 
da, mas enriquece o nosso acervo de co- 
nhecimentos e faculta a possibilidade de 
ampliarmos a nossa experiencia. 

6 - Se voce iniciou sua biblioteca com 
a revista "Vetores e Pragas", entao come- 
gou bem. Nao se esqueca de incrementa- 
la, adquirindo ainda hoje um dicionario 
da lingua portuguesa. 



*Lwz Roberto Fontes e biologo e medico, Dou- 
tor em Ciencias pela USP, consultor em biologia e 
controle de cupins e em diversas pragas urbanas. 



Resenha de uma obra atual e pioneira 



Mariconi, F. A. M. (ed.), 1999. INSETOS E 
OUTROS INVASORES DE RESIDENCES. 
FEALQ, Piracicaba, 460 pp. brochura. 

Finalmente dispomos de obra que trata dos 
animais sinantropicos ( aqueles que vivem asso- 
ciados as aglomeracpes humanas), com parti- 
cular enfase nas pragas urbanas, em lingua 
portuguesa. Trata-se do livro "Insetos e outros 
invasores de residencias", cuja elaboracao foi 
coordenada pelo Prof. Francisco A. M. Mariconi 
(veja entrevista em Vetores & Pragas, n° 3, p. 
8-10, 1998), da Escola Superior deAgricultura 
Luiz de Queiroz. 

conteudo e o seguinte: baratas ; cupins; 
piolhos; percevejos-dos-leitos; pulgas; formigas 
domesticas; escorpioes; aranhas; morcegos; 
ratos; controle de triatomineos, vetores da 
doenga de Chagas; residencia dos insetos aos 
inseticidas e o controle dos vetores da malaria; 



inseticidas de uso domiciliar e controle de 
vetores de doengas. Cada capitulo descreve os 
animais, os problemas causados e o manejo 
mais adequado. Encerra a obra um indice re- 
missivo dos nomes cientificos. 

£ uma obra pioneira, que nos faculta tri- 
Ihar os caminhos do controle com um acervo 
de conhecimentos oriundos da experiencia de 
nossos profissionais, que relatam problemas 
que ocorrem em nosso pais. Devera repre- 
sentar um marco portratar da nossa realida- 
de e das nossas necessidades de controle, nem 
sempre adequadamente solucionadas quan- 
do aplicamos conhecimentos e tecnologia im- 
portadas, desenvolvidas para paises do pri- 
meiromundo 

Certamente que ha algumas falhas. Men- 
cionamos o papel utilizado (branco, padrao ofi- 
cio, de 75 gramas/m 2 ), que compromete a qua- 



lidade de impressao das numerosas fotograf ias 
apresentadas, em branco e preto, no capitulo 
que trata das formigas. Alguns temas impor- 
tantes da atualidade nao foram apresentados, 
como por exemplo, o mosquito transmissor da 
dengue. Tambem, alguns textos poderiam ser 
mais elucidativos nas questoes praticas do con- 
trole. Essas falhas sao compreensiveis em uma 
obra pioneira, e poderao ser reparadas em 
uma futura nova edicao. 

£ obra de leitura obrigatoria para os pro- 
fissionais do ramo de controle de pragas do 
Brasil e mesmo da America Latina, e deve cons- 
tar de sua biblioteca. Pedidos podem ser en- 
caminhados a Fundagao de Estudos Agrarios 
Luiz de Queiroz / FEALQ (Av. Carlos Botelho, 
1025, 13416-145 Piracicaba, SP.tel. 19 422- 
91 97 / 2755, fax 1 9 422-1 944 ou via internet 
agrohoje@carpa.ciagri.usp.br). 
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